
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO DEL FILO COMANDO-SINTONIA SM 522-524 

II comando di sintonia si compone di due distinti sistemi di trasmissione: 

a) quello che comanda la variazione di permeabiiita (sintonia): identico nel SM 
522 e SM 524; 

b) quello che comanda la traslazione dell'indice. 

Nella fig. la e illustrato il percorso del filo comando sintonia: si predispone la niolla- 
tensione (in) agganciala ad un’estremita del filo e mentre lo si ticne fermo con la sinistra, 
con l’altra niano si fa fare al filo 7 giri d’avvolgimento sul rocehetto (r) caletlalo sull’asse 
di comando sintonia. Poscia si fa passare la parte superiore del filo nella gola della carru- 
cola (1) e quella infer lore in quella della carrucola (2), infine si aggancia il filo alia molla 
(m) in (3). La disposizione segnata in fig. lae quella piu comoda per eseguire il lavoro 
agevolmente. Indi si introducono i nuclei completumente nei rocchetti d’avvolgimcnto, ed 
in questa posizione si salda il filo alia squadretla (4). Nella fig. lb e scgnato il percorso 
del filo comando indice del SM 522 e in fig. 1 c quello del SM 524. 



